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Pembangunan Kedubes Austria 

Kepala Divisi Operasi II PT Pembangunan Perumahan (PP) Harry Nugroho didampingi Branch Manager PT PP Hadjar Seti Adji 
memberikan penjelasan mengenai rancangan gambar bangunan kepada Charge d Affaires Kedubes Austria Romana 
Konigbrum (dua dari kanan) dan Senor Patrner Architect Fritz Aoettl (kanan) usai penandatanganan kontrak pengerjaan 
konstruksi gedung Kedutaan Besar Austria di Jakarta, pekan lalu. Gedung seluas 1.035 meter persegi tersebut dibangun dengan 
konsep ramah lingkungan dan mampu mengurangi penggunaan energi hingga 85 persen. 


